AU - WPF -4 GB 取扱說明書 n ±# 

巧巧マニュアルは当れ WEB サイトからダウンロードできまず。 


■部位説明 



ピンホールレンズ 


USB お統 


電源スイッチ 
ボタン 


時 H ■ボタン 


機能切き 


(ビアホ•カメラ) 


高感度マイク 


ド確琵ランプ 


この商品は、ビジネス巧途での巧巧を前提に閒をされていまず。 
まを-ホ巧に反する巧用は、绝対 I こ巧わないで< ださい。 

弊社製品をごが入頂き誠に有難うございます。 
AU - WPF -4 GB のご巧巧方法をご酷明いたします。 


アイテム 

パラメーター 

ビデオおま 

AVI 

ビデオェンコード方式 

M-JPEG 

ビデオがを度 

1280 x 960 

再生ソフト 

再生ソフトは最新の G 0 M PLAYER 
ぞ推琪 U ます。 

画なが式 

JPG 

イメージ比を 

4:3 

巧ぶ 0 S 

Windows 2000/ XP / Vista /7, 

Mac OS 10.4 

巧電圧力 

DC -5 V 

インターフェース 

Mini 4 Pin USB 

ストレージサポート 

フラッシュメモリ 4 GB 

バッテリータイプ 

大容まリチウムポリマー 



参 A:M に 1 と B : M に 2 はマイクロフホンノブであり、同じちさです。 

C : USB ノブは、マイクロフオンノブよりわずかになさがあります。 

をいにを意しでください。 

•A : MIC1 はかさな巧が中央にあるを巧ノブです。 

<下柏の写真を#お> ノブの巧が音齊ちまのために巧われます。 

お準的な巧巧巧巧では、 A : MIC1 を使用することをお勧めいたします。 
•B:M に 2 は、ちま巧のないを厲巧封されたノブです。 

防水巧封パッドが、ノブの中央にあります。 

水中での作菜や»な巧が下では；このノブ封史巧することをお勧めし、たします。 
B : MIC2 ノブの巧巧中は、基本的に音卢の録音を行いません。 

• C : US 日ノブは巧のないを巧シールノブです、防水を封パッドを巧えています。 
防水-巧産巧まを凳巧するために、巧に装巧してください。 

づ1.が孔がある7イクノブ 
2.音 巧 伝ち巧 

3 3.防水マイクノブ 

' 4 .防水巧封パッド 


部品説明 


♦ステータスインジケータ 

ホをライト点な 時は、 ビデホモー ドです。 

巧色ライト点な時は、写真モードです。 

巧色ライトと ホを ラ仆の両方点灯時は、録音モードです。 

♦ボタン説明 

操作ボタンを押すことで、 AU - WPF -4 郎のオン/ホスビデオほ画、 
写真巧が、録音を巧うことができます。 

モードボタンを巧すことで、 ビデ十モード、 写真モード、保音モード 
を切り替えます。 

♦インターフェイス 

USB インターフェイスとパーソナルコンピューターを 
挽巧することじより、 データ 巧をや、 AU - WPF -4 GB の 巧巧が可能です。 

♦時間設定つまみ 

AU - WPF -4 加を時計として使用する巧の時刻設定時に巧用します。 


モートず更 


モードボタンを巧すことで、 ビデホモード、 写真モード、録音モード 
のををが出来ます。 

▼を意 ▼ 

録画や録音中じは、 AU - WPF -4 GB のモードを切り变えないでくださし、。 




ご使用上の注意裳 


1. AU - WPF -4 GB は設か■お造斬こ、防水•防苗加工の拭お 
を行っており、3気圧(水深30メートル相当）防水加工して 
おりますが、ダイビングウォッチとしての巧用について巧証 
しておりません。 

日常生活の少 S の巧みや水しぷきは問おありませんが、 

気圧、水温によっては、 AU - WPF -4 郎は水圧に耐えること 
が出巧ず、通常のか作を推持できなくなる可能性や浸水 
する可能性もあ y ます。 

水中での巧作に関しては、リスクがありますので、ご理解 
の上、巧用くださし、(巧巧してもあ理 i サポートができません)。 
AU - WPF -4 QB の防水巧能を思適化するために、な下の方法 
を必ずご巧認ください。 


USB の封をするノ义咨孔があるマイクロホンノ义マイクロホン 
の封をするノブを間違いのないよう、巧りつけてください。 



A : M に1 B : M に2 C : USB 


画なを参をに、取りつけてください。誤って取り付けてしまうと、 
防水防産がまを発揮できず、製品の損傷につながります。 


ON/OFF 


巧お ON 

操作ポタンを押し AU - WPF -4 GB をオンにします。 

音色ライトが点灯し、 AU - WPF -4 GB の起助をおおします。 

起助が完了するとを色ライトは消灯し、 ホを ライトが点灯し、 
AU - WPF - 4日日は、ビデナ録画スタンバイモードに入ります。 

巧お OFF 

操作ボタンを2巧間押すと、全てのライトが消え、 AU - WPF -4 GB が 
シャットダウンします。（録画中のファイルは自巧保存されます） 

▼を意 ▼ 

AU - WPF -4 GB 起巧中は、どのボタンも押さないでください。 

誤巧作の原因となります。 


リムー/ヴ J レディスク 


AU - WPF -4 郎が OFF になっていることをご確認の上、 USB インタフエースと 
パーソナル コン ピュータを接がしてください。 

自助的にリムーバルディスクとして琵識されます。 

AU - WPF -4 如とパーソナルコンピュータのデータあ送中は靑色ライトが早く 
点巧します。 

▼を意 ▼ 

コンピュータシステム巧成のをいにより、リムーバブルディスクを特定する 
時脚ホ若干異なりますので、接魚後しばらくお待ちください。 

この巧は、 AU - WPF -4 GB の操作をしないで<ださい。 

S 加こデータケーブルを AU - WPF -4 白 B じ接巧してください。 

そして拥こパーソナルコンピュータにを規してくださし、。 






















































分がや巧适をしない 

分强や改造は總対おやめください。 

义災や感電の原因となることがあります。 

故障の際はお異い上げ店までご連絡ください。 

的部に水や異牺を入れをい。水気のをい場所で使巧しない 
内部に水や異物が入ると火災や感樓の原因となることがあります。 
万一、水や異物が入った場合は、すぐに電源を切り、 

お買いげ巧までご連絡ください。 

幼児のをの届かない場所に愚く 
本製品や付属品は、幼巧の手の届かない場所に置き、 

か児が触らないよラにご'まちください。 

巧一、巧み込んだ場合は、直ちに医師へ相談してください。 
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•ケーブルを足で引っかけたりしないように充分ま意して配置して 
ください。けがや破損の原因となります。 

•本製品は精密機器です。 

落としたり叩いたり重い物を載せたり甜暴に扱わないでください。 
けがや故障、破損の原因になることがあります。 

♦コネクタはまっすぐ奥まで差し込んでください。 

接続が不完全なが態で使用すると、感電や火ぶ、故障の原因となる 
ことがあります。 

♦本取扱説明書をよく読み、指示にしたがって正しくお使いください。 


充電 

録音 


時間表示設定 


- ソナルコンピュータと AU-WPF-4GB をつなげてください。 

充電中は ホを ライトがゆつ < り点巧します。 

バッテリーが完全に巧■されると ホをの ライトは点巧を巧止します。 

▼を意 ▼ 

大容量リチウムポリマーバッテリーを巧巧しています。 

バッテリーにメモリ巧まはありません。 

いつでも巧巧、巧電可能です。 

しかし JR 巧の巳回はバッテリーが完全にな < なつたをぶタンに巧 W してください 
これは、バッテリーの最大容量を有なにし、揉を作菜時田を巧持するためです。 


ビデオ録画 


ビデホモー ドでは、 ホを ライトが点なを、スタンバイ巧胁こ入ります。 

おかボタンを巧す t ビデオ録画を開始します。 ホを ラ仆がゆっくり点巧します。 
システム電力を節おするために、ビデオ巧が開始 5 巧をにインジケータライトは 
自®的にミ肖えます。 

この巧想で揉ホボタンを押すと ホをライト が再点巧し接作ボタンをもラー巧巧す 
と、ビデオ録画を巧止し、ファイルを巧巧します。 

そのを、スタンバイ巧脚こ戻ります。ファイルのま全とサイズを巧なするもめに、 
システムは 50 分をに一度自巧脚ロァイルを保存して、ビデオ録画を巧けます。 

▼を意 ▼ 

十分な化があり、カメラが他のアイテムによって如ずられないことを巧匯してください。 
巧を巧はカメラから如 cm な上巧してください。 

よりよい音 巧 かまを巧陆するためには、マイク巧ををがないでください。 


岛音モードでは 赤を ライトけ r をライトが同時に点な後スタンバイ状脚こ入ります。 
澡作ボタンを押すと靑をラ仆がゆっく y 点巧し、@音が巧始されます。 

システム*力を節巧するために、毎音開始 5 巧をに、インジケータライトは 
自巧的におえます。 

このれ想で揉作ボタンを押すと 赤を ライトが再点な、靑色ライトが再点巧し、 

再を揉作ボタンを巧すとな音を巧止し、ファイルが巧存されます。 

その後、スタンバイ巧巧に戻 y ます。 

▼を意 ▼ 

よ y よい音巧巧巧を保おするためには、マイク巧を塞がないでください。 


写真巧が 


写*モードでは、靑色ラ仆が点な歡スタンバイ巧脚こ乂 y ます。 

操がボタンを巧すと、巧をライトが1回化り、阜真巧おとな巧が完了します。 
自巧的にスタンバイモードに戻 y ます。 

なお、写真巧お時は、自助的に 3 連写します (1 巧:だけ巧巧はできません)。 

▼を意 ▼ 

十分な光があり、カメラが化のアイテムによって妨げられないことを巧匯して 
〈ださい。 

巧が防はカメラから 50cm な上巧して〈ださし、。 


AU-WPF-4GB のルートフオルダりを上の®屠）に、下おのファイルけ me.txt) 
を巧存することにより、巧お画かの日時がリアルタイムで杞毎されます。 

ファイル名 
time.txt 

time.txt の中に下妃の巧目を入力し、保をしてください。 
r 年.月.日時.分•巧 Y または Nj がま 
巧 

2010.11 .0115.05.00 N 

※日と巧のをは半角スぺース 

末尾のアルファベット ( Y または N ) で動函データ巧のタイムスタンプの 
ま示ち無が巧巧できます。 

time.txt をルートフホルダにな存した AU-WPF-4 郎の電源を ON にすると 
time.txt が AU-WPF- 4 郎に巧みをまれ、時巧情報が同期されます。 

この時点で time.txt はルートフオルダから消去されます。 

※巧存をずぐに AU-WPF-4G 日をお苗!レ&いと正しい日時が同期されません。 

時巧情祖の同期後は AU-WPF-4GB の電源を OFF にしても時枯情辄ホ巧持され、 
次回ち巧時も正しい日時で祀毎されます。 


トラカレシューテイング(システムリセット） 


巧なメモリの容量が一抑こなると、 赤をライトと 巧を ライトがお 5 か巧交互に点巧し 
自動的にファイルを保存し、巧止します。 

バツテリーが不十分な時も、 ホをライトと 巧を ライトが巧 5 巧間交互に点巧し、 
自動的にファイルを巧存し、停止します。 

不適切な操作やその化の予期しない理由によ y なをが無 < なった場合、 

揉作ボタンとモードポタンを同時に押し、システムリセットしてください。 


ご注意 


♦めれた手で本製品を触らないでください。 

めれた手でおき差しをしたりしないでください。 

感電の原因となることがあります。 

•本製品を次のような場所で使巧しないでください。 

•水気、湿気、埃の多い場所•直お日光の当たる場巧•不を定な場所 
-強い磁力、電波、静電気の発生する場所-温湿度差の激しい場所 
• 局;品になる場巧 

♦長期間使用しないときはパソコンから取り外して保管してください。 
♦本製品を布や布団で巧ったが態で使用しないでください。 

火災の原因となることがあります。 



A 碰化 下記に記載のまを事項を守らないと义お•感電によリ死とや 
乙!^胃口大けがの原因となることがあります。 


ミ主意 


{2^ 那。則 







































